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हरियाणा विधान सभा सचिवालय 
अधिसूचना 
दिनांक 4 सितम्बर, 2023 
सं० एच०वी०एस०--एल०ए०--69 / 2023 / 457.-- हरियाणा के राज्यपाल का दिनांक 4 सितम्बर, 2023 का निम्नलिखित 
आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:- 


“मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 474 के खण्ड (2) के उप खण्ड (क) 
द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, Vag द्वारा हरियाणा विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ। 


चण्डीगढ़ः बंडारू दत्तात्रेय, 
दिनांक 4 सितम्बर, 2023. राज्यपाल, हरियाणा |” | 


3IRo Go नांदल, 
सचिव | 


HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT 
Notification 
The 4th September, 2023 
No. HVS-LA-69/2023/57.— The following order by the Governor of Haryana dated the lst September, 2023 
is published for general information:- 
“I, BANDARU DATTATRAYA, GOVERNOR OF HARYANA IN EXERCISE OF THE 
POWERS CONFERRED UPON ME BY VIRTUE OF SUB-CLAUSE (a) OF CLAUSE (2) OF 
ARTICLE 474 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, DO HEREBY PROROGUE THE 


HARYANA VIDHAN SABHA. 
Chandigarh: BANDARU DATTATRAYA, 
The Ist September, 2023. GOVERNOR OF HARYANA.” 
R. K. NANDAL, 
SECRETARY. 
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